曰時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的 
な設定を変えられます。 


セットアップメニューの使い方 

n MENU / OK ボタンを押します。 

■■ 撮影/再生メ ニ ュ-び表示されます。 

n ◄を押してタブを反転させ、▼を押して 
sfT を選びます。 


画 



タブ 

IBACK 誦画 


n ►を押します。 

h セットアップメニューの選択画面び表示されま 


す。 


Q 変更する項目を選び、設定を変更します。 

R MENU /0 K ボタンを押します。 

変更した内容に設定されます。 

g DISP / BACK ボタンを巧します。 

W 撮影/再を画面に戻ります。 


2 



セツトノ 7ツ^ メニュ-覧 

回日時設定 

日付と時刻を設定します。 

曰時の設定ち法については、「使用する言語と曰時を 
設定する」をご覽ください（一] 9ページ)。 


四世界時計_[合] 

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせる 
ことびでさます。 


設定 

説明 

'(なホーム 

「使用する言語と曰時を設定する」（一] 9 
ページ）で設定した地域の曰時を表示 

斗現地 

旅行先の曰時を表示 



朱チェック 

斗現地を選ぶと、電源を入れるたびに、画面に斗と曰時び 
約3秒間黄色で表示されます。 


けメラの設定を変えるーセットアップメニユー 


メニュ I を使いこなず 





























設定 

説明 

24 分 

10 分 

指定した時間び経過すると、ス U —プ状態を 
解除して電源を切ります。 

OFF 

クイック起動機能は働さません。 


の ミ主意 

OFF し U 外に設定している間は、少しずつ電池を消費します。 


カメラの設たを変える ー セットアップメニユー 

m 自動電源 OFF _ に分] 

自動的に電源をオフにでさます。 


自動的に電源びオフになりません。 I 

<■チェック 

設定によっては、自動電源 OFF の設定び無効になる場合びあ 
0ます。 

店！クイック起動 _ [ OFF ] 

電源をオンにしたとさ通常より素早くカメラを起動で 
さるよう、電源をオフにしてもス U —プ状態で待機し 
ます。 


説明 

指定した時間、カメラを操作しないと、自動 
的に電源びオフになります。 


設定 
日分 
2 分 
OFF 


メニュ I を使いこなず 
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n ブレ防止モード _ 常時] 

手ブレを軽減します。 


設定 

説明 

((i)>i 常時 

撮影モードでは常にブレ軽減を行います。 

((|||||)}2撮影時 

シャッターボタンの半押し時のみブレ軽減を 


行います。 

OFF 

手ブレ軽減を使用しません。三脚使用時は 
OFF にすることをおすすめします。 


因赤目補正 _ [ ON ] 

暗い場所でフラッシュ撮影したときに、自動的に「ホ 
目現象」を軽減します。 

設定： ON/OFF 

4 -チェック 

-顔び検出でさないとさは、赤目補正されません。 

- RAW ファイルの画像は、赤目補正でさません。 
















